9 8 LES ROSE S. 

á sa base des stipules entiéres, á bords glanduleux. Les tleurs, 
assez petites, sont disposées par deux ou trois á lextrémité 
des rameaux; il est assez rare de les trouver solitaires. Le pé- 
doncule ainsi que le tube ovoide du cálice sont hérissés de 
poils roides surmontés de glandes. Les divisions du limbe sont 
pinnatifides et spatulées au sommet. Corolle de cinq pétales 
dun rose-pále, un peu jaunes vers 1 onglet. Styles velus, et 

trés-courts. 

OBSERVATIONS. 

Ce Rosier n’est recherché que par ceux qui forment des 
collections; car son aspect n’est pas agréahle, et il ferait peu 
d’effet dans les jardins d’ornement. Du Pont la obtenu de 
semence et communiqué aux curieux vers lannee 1810. II a 
de grands rapports avec le R. Rubiginosa, triflora, de M. le pro- 
fesseur Rau, dont il ne differe que par les nombreux aiguil- 
lons qui couvrent ses tiges. II se plait á lexposition du midi, et 
donne des fleurs pendant plus d un mois, sur-tout si on laban- 
donne á lui-méme, et si Fon evite de le tailler. 






























































